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Openbaar exploot 


Bij exploot van 25 april 2016 heeft M.W. Velthoven, gerechtsdeurwaarder te Rotterdam, op verzoek van 
Sahaila Natalia LEAL, wonende te Rotterdam, een verzoekschrift tot echtscheiding betekend aan het 
parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Rechtbank Rotterdam, bestemd voor Ryan 
Anthony DOLORITA, geboren 18 september 1988, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen Ne¬ 
derland of daarbuiten, waarbij onder meer is aangezegd dat laatstgenoemde binnen 3 maanden na 25 
april 2016 uitsluitend door tussenkomst van een advocaat zich kan verweren bij de Rechtbank Rotterdam, 
locatie Rotterdam onder vermelding van zaaknummer C/10/497422 / FA RK 16/2199; 


Een afschrift van dit exploot is te verkrijgen bij: 

Velthoven Gerechtsdeurwaarders 

Laagjes 36 

3076 BJ Rotterdam 

Tel: 010 820 88 16 

info@velthovengdw.nl 
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